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Nr. 118 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Den Haag, 17 december 2015 

Op 27 mei 2015 heb ik vragen van uw Kamerlid de heer Krol (50Plus) 
beantwoord over de brandveiligheid van seniorenflats 1 . Daarbij heb ik 
aangegeven de mogelijkheden te onderzoeken om langer zelfstandig 
wonende ouderen beter te beschermen tegen brand en uw kamer in het 
najaar van 2015 te informeren over de resultaten hiervan. De Staatssecre¬ 
taris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in zijn brief van 
16 november 2015 2 eveneens naar die toezegging verwezen. 

Naar verwachting zal het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) in januari 2016 
deelrapport 3 van het onderzoek naar vergrijzing en brandveiligheid 
publiceren. Dit betreft een (inter)nationaal literatuuronderzoek om 
bestaande interventies inzichtelijk te maken. De uitkomsten van dit 
onderzoek wil ik betrekken bij de brief die ik over dit onderwerp naar uw 
kamer stuur. Ik verwacht dat ik de brief eind maart 2016 aan uw Kamer zal 
toezenden. 

In mijn brief van 28 augustus 2013 3 heb ik aangegeven uw Kamer te 
informeren over de uitkomsten van onderzoek van het IFV naar de 
effectiviteit van rookmelders, ook specifiek in relatie tot ouderenwo¬ 
ningen. Het rapport «Gebrand op inzicht: onderzoek naar de effectiviteit 
van rookmelders» is op 3 september 2015 gepubliceerd. Ik acht het van 
belang dit onderwerp te bezien in samenhang met brandveiligheid van 
zelfstandige wonende ouderen en mee te nemen in de boven genoemde 
brief, die ik verwacht eind maart 2016 aan uw Kamer te zenden. 

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, 

S.A. Blok 


1 Aanhangsel Handelingen II 2014/15, nr. 2419 

2 Kamerstuk 29 247, nr. 215 

3 Kamerstuk 32 757, nr. 77 
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